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COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Puntos Sobresalientes del Ano 1968 


(Comparados con cifras de 1967.) 


EXTENSION DE LINEAS CONECTADAS EN 
COLONIAS PROLETARIAS (en Km) 


1967 


6 KV 
BAJA TENSION 


24 
122 


EXTENSION TOTAL DE LINEAS DE 
DISTRIBUCION (en Km) 


6 KV 149,705 

23 KV 144,803 

INGRESOS BRUTOS DE OPERACION 1,648.676,123 
ENERGIA GENERADA POR PLANTAS TERMICAS 

E HIDRAULICAS DE LA COMPANIA (Kwh) 2,125.062,618 

ENERGIA COMPRADA A LA C.F.E. (Kwh) 5,125.641,831 

IMPORTE ANUAL DE ENERGIA COMPRADA 

A LA C.F.E. 488.140,550 

IMPORTE ANUAL DE COMBUSTIBLE COMPRADO 35.664,315 
IMPORTE ANUAL DE SALARIOS Y BENEFICIOS 

SOCIALES 633.518,891 

UTILIDAD DE OPERACION 217.347,182 


Informe Anual 


Inversiones 


Ventas 


Durante el afio de 1968 las Compafiias invirtieron 453 millones de pesos 
en la ampliacién de sus instalaciones, con el objeto de estar en condicio- 
nes de poder satisfacer la demanda siempre creciente de energia eléctrica. 

La mayor parte de esta inversién, 0 sea 285 millones de pesos, se usd 
para adiciones al sistema de distribucion. 


Se instalaron 9 alimentadores de 6 KV y se equiparon 20 bévedas de 
transformadores y 9 subestaciones en edificios particulares. Asimismo, 
se instalaron 23 alimentadores aéreos de 23 KV. Se increment6 la capa- 
cidad de transformacion de la red de distribucion en 95,400 KVA, insta- 
lando 973 transformadores de distribucién, que da un total de 1.286,112 
KVA. 


Se continuaron los trabajos de electrificacidn de colonias proletarias, 
con un gasto aproximado de 14 millones de pesos. 


En distribucion rural, se incrementaron las lineas en 115 kilometros 
de 23 KV, 72 kilometros de 6 KV y 142 kil6metros de baja tension. 


En subestaciones, en las que se invirtieron 107 millones de pesos, se 
incrementé la capacidad en 425,625 KVA. Se instalaron 40,000 KVAR 
de capacitores. 


Se continuaron los trabajos en el anillo de 220 KV en las Ramas Norte 
y Oriente, habiéndose logrado un avance muy considerable. Igualmente 
prosiguieron con toda intensidad las construcciones de lineas y cables para 
alimentacion al Sistema de Transporte Colectivo. 


En 1968 las ventas de energia eléctrica ascendieron a 6,918 millones de 
KWH y fueron 10.8% superiores a las de 1967, que a su vez representaron 
el 9.4% de aumento con respecto a las de 1966. El porciento de aumento 
fue también superior en 1968, al crecimiento compuesto para el periodo 
1960-1968 que fue de 9.1%. 


Energia Generada y Comprada 


E] total de energia eléctrica generada y comprada fue de 7,994 millo- 
nes de KWH, o sea un 10.2% mas que en 1967. La demanda maxima 
ee hora fue de 1,540 MW, que fue superior en un 9.1% a la del afio an- 
erior. 


Consumidores 


El nimero de consumidores nuevos conectados al sistema durante el 
aho fue de 78,461. Esto elevo el numero de clientes de las Compafiias a 
1.364,000. 


Resultados Financieros 


Los ingresos brutos fueron un 10.1% mayores que en 1967, alcanzando 
un total de 1,816 millones de pesos. 


Debido a la aplicacion de nuevos sistemas administrativos, se logr6 que 
los gastos no se vieran incrementados en la misma proporcién al aumento 
que se obtuvo en los ingresos y esto se reflej6 en un aumento en la utili- 
dad neta. Los gastos de administracién que en 1960 ascendieron a 30 mi- 
llones de pesos en 1968 sumaron 17 millones de pesos. 


El principal concepto de incremento habido en los gastos de operacion 
fue en Salarios y Beneficios Sociales, que importo 73 millones de pesos 
mas que el ano anterior, este aumento se debid fundamentalmente al in- 
cremento de 10% otorgado en los Salarios al efectuarse la revisién bienal 
del Contrato Colectivo de Trabajo que entré en vigor el 16 de marzo 
de 1968. 


La provision de 38 millones de pesos para mantenimiento diferido he- 
cha en 1967 de acuerdo con la Comision de Tarifas de Electricidad y Gas, 
fue reducida en 1968 a 20 millones de pesos en virtud del mantenimiento 
adicional realizado en este afo. 


La utilidad en operacion fue de 296 millones de pesos, o sean 79 millones 
mas que el afio anterior. La utilidad neta para el ano fue de 179 millones 
de pesos, 0 Sean, 75 millones mas que en 1967. Esta utilidad neta repre- 
sent6 el 9.3% del capital contable. A la utilidad neta de 179 millones de 
pesos se le caleulé una Reserva Legal de 8 millones, por lo que la utilidad 
del ejercicio por aplicar quedo en la cifra de 171 millones de pesos. 


LIC. ANTONIO ORTIZ MENA LIC. EDUARDO GARDUNO 
Presidente del Consejo. Presidente y Gerente General. 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Estadistica Consolidada de 1964 a 1968 


1964 1965 
CAPACIDAD DE LAS PLANTAS (en Mw) 
Plantas hidroeléctricas 2... 2 We eee ee 313 Blo 
Plantas: termoelectricas: s.-6 ee ee 354 304 
Total’ cing. ceo oeeee ey eed ae eee 667 667 
Plantas interconectadas de la Comisién Fede- 
ral de-HMlectrieidad =. 2. en ee 860 978 
LOtaL Se als oe ee ae ae ee eee 1,527 1,645 
ENERGIA GENERADA Y COMPRADA (en mi- 
llones de Kwh) 
Generacion hidroeléctrica de la Compafiia .... 1,032 1,284 
Generacion termoeléctrica propia ............ 1,568 928 
Total lees Se ee as Cee eee eee 2,600 yg Wee 
Energia comprada a la Comisidén Federal de 
Electricidad <2). 2 ee ee a oe eee 3,019 3,891 
Total? 2225 208 o Ca ee eee 5,619 6,103 
DEMANDA MAXIMA HORARIA DEL SIS- 
TEMA (en Mw) (1) 1,719 1,229.8 ~ 1.29719 
FACTOR DE CARGA ANUAL DEL SISTE- 
MA % (1) yess 56.6 
ENERGIA VENDIDA (en millones de Kwh) 
Residencial.) <0. wee is ere ee ee ene 746 782 
Comercial e industrial en baja tension ....... 863 916 
Industrial y minas en alta tension .......... ZALE 2,668 
Tranvias: 2. Ses SSCS ee ee eee 107 112 
Gobierno: ‘osc hee een Pie ee eee 5387 635 
TPOTAL en areoede ghee s alge ptt kee 4,664 5.L1S 
PRECIO PROMEDIO A LOS CONSUMIDORES 
DEL Kwh VENDIDO (en centavos por Kwh) 
A los consumidores residenciales ............ rye | AT 
A todos, losvconsunidoreésss 24.72 ee ee 26.4 26.3 


(1) Considerando las plantas interconectadas de la Comisién Federal de Electricidad 
como si fuesen parte del sistema (casi toda la energia que producen estas plantas 
se vende a la Compania para su distribucion). 


a aR A I AEN SESE AE TT SSSR TEN OI ESTE SO TR Cae pe may a Um area arr 


1964 1965 1966 1967 1968 
NUMERO DE CONSUMIDORES (en 
miles) 
LEADS Fs CV RTI NOt ds rae ee RR A ge Pe 837 912 1,008 L072 1,138 
Comercial, industrial y otros ....... 178 _ 192 204 214 226 
SP) Cee ok sear ac ap cect arate eats 1,015 1,104 1,212 1,286 1,364 
NUMERO DE HABITANTES SER- 
ELE Ssay CU AIILES ) le, dem Perea ks 6,400 6,700 7,000 7,400 7,900 


Estado Comparativo de Gastos 


Miles de Pesos 


Energia eléctrica comprada ......... 300,788 362,506 418,000 488,141 517,963 
% 100 ILS 139 162 172 
TTL SIC 0) ESE) 63,837 39,408 32,259 35,664 36,686 
%o 100 62 51 56 =r 
Otros gastos de operacién y manteni- 
CCCERSS USS?” afte Tipe yk oat Sane ore 63,732 65,733 63,768 110,211 93,628 
% 100 103 100 Les 147 
Salarios y beneficios sociales ........ 582,410 569,586 619,289 633,519 706,855 
% 100 107 116 119 133 
Gastos de administracién y provision 
Paraecuentas GUGOSAS ; <<... <6 %<4 25 36,366 27,528 29,039 35,736 27,703 
% 100 76 80 98 76 
Impuestos (excluye impuesto sobre la 
IE Te EO Soha add Fr .cahie ek Woes 8 “nS 2odag 25,861 24,068 23,042 23,502 
% 100 110 103 99 100 
Depreciacién y amortizaciOn ........ C2717 67,812 89,486 104,815 118,550. 
% 100 108 148 167 181 
Intereses sobre préstamos .......... 82,752 98,518 105,688 108,015 108,188 
% 100 119 128 31 eae 


me 


1.166,037 1.256,952 1.381,597 1.539,343 1,628,075 
% 100 108 118 132 140 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. 
Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 


COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
Cia. de Luz y Fuerza de Pachuca, S. A. 
Cia. Mexicana Meridional de Fuerza, S. A. 
Cia. de Luz y Fuerza del Centro, S. A. 
Cia. de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S. A. 
L. M. Guibara Sucesores, S. en C. 


Cia. Mexicana Hidroeléctrica y de Terrenos, S. A. 


Dictamen de los Auditores Externos 


A la Asambiea de Accionistas de 


Compania Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A.: 


Hemos examinado el balance general consolidado (en pesos mexicanos) 
de Compania Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S. A. y sus compafias 
subsidiarias (incluyendo Compania de Luz y Fuerza del Centro, S. A.), 
al 31 de diciembre de 1968 y los correlativos estados de resultados y de 
modificaciones al capital contable por el ejercicio anual terminado en esa 
fecha. Nuestro examen se efectuo de acuerdo con las normas de auditoria 
generalmente aceptadas y, en consecuencia, incluy6 los procedimientos de 
auditoria que estimamos necesarios en las circunstancias. 


En nuestra opinion, los estados financieros que se acompanan, presen- 
tan razonablemente la situacioén financiera de Compania Mexicana de Luz 
y Fuerza Motriz, S. A. y sus compafias subsidiarias al 31 de diciembre 
de 1968, y el resultado de sus operaciones por el ejercicio anual terminado 
en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente 
aceptados, aplicados sobre bases semejantes a las del ejercicio anterior. 


DESPACHO ROBERTO CASAS ALATRISTE 


Rogerio Casas - Alatriste H. 
Contador Publico 


México, D. F., 
2 de abril de 1969 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Balance General Consolidado 


RESET SESE SATS SASL ASE SSS ASIP ESI TP TS ST 


An Cr Tal eV © ; S - Pesos Mexicanos 
CIRCULANTE: 1968 1967 
Caja y Bancos (incluye valores de realizacién inmediata) $ 156.561,825 : $ 144.398,457 
Cuentas= por cobrar a consumidonesaneto mre einer renee 261,622,127 237.438,526 
Materiales y abastecimientos, al costo promedio, neto ........ 116.438,072 — 77.804,646 
Deudores, reclamaciones y otro activo circulante ............. 42.973,798 48.491,204 
Intereses, seguros y otros pagos anticipados ................. 29,151,754 34.632,785 


FONDOS E INVERSIONES: 


Fondo para retiros, y) reemplazos) a... sere creer lebaeisieh terrier 
Inver stones iVariasiey: wreycuncmie e eepe e ore hepsi thes ee ee Meee eee 


OTROS ACTIVOS: 
Anticipos a empleados de acuerdo con el contrato colectivo de 


EP ADATO 2 ose eetreioe eee oe ee ae ate er Rao ceree nena 
Anticipos a plazo mayor desun anor- (Notat2 ee ee ee eee 


© 
FIJO: 


Propiedades, planta y equipo - (Notas 1 y 3) 
Derechos, franquicias, concesiones y crédito mercantil - (Nota 3) 


Menos - Depreciacién y amortizacién acumuladas (incluye reti- 
ros -y .reemplazos iw. cca eee teh ee nar 
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$ 606.747,576 


$ 141.228,779 
1.066,603 


$ 142,295,382 


$ 285.560,358 
53.513,028 


$ 339.073,386 


$ 4,890.592,085. 


ns 


$ 4,890.592,035 


1,374,665,391. 


$ 3,515.926,644 
$ 4,604.042,988 


$ 542,765,618 


$ 119.704,223 
1.350,512 


$ 121.054,735 


$ 196.197,340 
26.113,188 


$ 222.310,528 


$ 4,542.173,629 
248.987,745 


$ 4,791.161,374 


1,512.904,613 
$ 3,278.256,761 
$ 4,164.387,642 


al 31 de Diciembre de 1968 


(Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 1967) 


BeAr Se Lava) Peses Mexicanos 


A CORTO PLAZO: 


Cuentas por pagar, salarios y depdésitos varios .............. 
HIND UEStOSm RO ePeChOSmEMy anemia ce ien sss ae oeloe tems oan 
Pivtdendossdecrelad osm teen tare: ie ee rl ee ae al 
Vencimientos en 1969 del pasivo a largo plazo .............. 
INceTesesracuinlladOS aame were ae ror aen a ethaick es a eae 


A LARGO PLAZO (Ver estado adjunto): 


Deudagdemprimenas nipovecaw sace teem nie dee nec ce eer 
Obligaciones con garantia de ingresos acumulativos ......... 
Otros préstamos subordinados a los anteriores ............... 
CreditOsed Ga DrOVECdOres mamrmianresEn a many cps ciaiioses sister cn ane 


Menos - Vencimientos pagaderos en 1969 .................0.. 


OTRO PASIVO: 
OM [HD alelkoon~es = (lon G)) cocomansecvnsuengocce 
Depositos de consumidores y otras cuentas por pagar ........ 
Prevision para mantenimiento diferido - (Nota 6) ........... 


CAPITAL CONTABLE 
(Ver estado adjunto) 


CAPITAL SOCIAL: 


Acciones preferentes que tienen derecho a un dividendo prefe- 
rente acumulativo de $1 délar canadiense por accion cada 
ano y a recibir $16.50 délares canadienses por accion al ser 
redimidas o en caso de liquidacion: 

Autorizadas y emitidas 853,244 acciones con valor nominal 
de $13.50 délares canadienses cada una ............... 

Acciones comunes sin valor nominal: 

Autorizadas 4.000,000; emitidas 3.814,842 en 1968 y 3.468,164 
CYNE OG Ure c rcmencte cee an ieremiiecs siete ich a Gates Tah auNa aie wis Woe taec en nce 


PLUSVALOR POR CONVERSION DE MONEDAS EXTRAN- 
i Aan (IN OLS) MSP apete A channel cies cis ciclo tae Momatseaat ciel s 00 erage 


UTILIDADES ACUMULADAS - (Nota 9) 


iReceney IYSAl laksa veanoeo 617 Gb.bo Gudea ly Coolant Ur 
Reserva oars ae CIV ErSlOn wekimmrn yemeie st olcis) ole siome one! sisi «iyeeie lel el 
iRyktinwey GEN Tika Oil 45 con abwuur cco opmba UG D> eo uoddpasmaon L 
Utilidades de ejercicios anteriores por aplicar ............... 
Utilidad del ejercicio, deducidos $7.972,382 en 1968 y $4.482,344 

en 1967, de incremento a la reserva legal ................ 


Por el consejo de administracién, los consejeros: 


LIC. ANTONIO ORTIZ MENA _ LIC. EDUARDO GARDUNO 
Presidente del Consejo Presidente y Gerente General 
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1968 


§ 119.660,724 


4,947,754 
4,944,549 
422,767,873 
49,181,424 


$ 601.502,324 


$ 352,704,543 


39.243,500 
1,828.261,576 
21,614,045 


$ 2,241.823,664 
422.767,873 


$ 1,819.055,791 © 


$ 181.892,060 
109.985,548 
PEMD seca 


$ 261,877,608 
$ 2,682,435,723 


$ 147.512,556 


| 


171,394,427 
$ 1,370.744,659 
$ 1,921.607,265 
$ 4,604.042,988 


1967 


$ 108.388,009 
5.045,894 
4,922,410 

353.314,433 
33.065,928 


$ 504.736,674 


$ 390.903,830 
40.400,625 
1,521.811,470 
50.848,300 


$ 2,003.964,225 
353.314,433 


$ 1,650.649,792 


$ 131.206,988 
86.373,280 
38.000,000 


$ 255.580,268 
$ 2,410.966,734 


$ 147,512,556 


399.105,538 
$ 546.618,094 


$ 171.646,791 


$ 25.561,694 
283.732,399 
430.980,189 
195.284,803 


99.596,938 
$ 1,035.156,023 
$ 1,753.420,908 
$ 4,164.387,642 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Ineluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Estado Consolidado de Resultados por el Ejercicio 
del to. de Enero al 31 de Diciembre de 1968 


(Con cifras comparativas del aro terminado el 31 de diciembre de 1967) 


INGRESOS DE OPERACION 
GASTOS DE OPERACION Y OTROS GASTOS: 


Energia eléctrica-comprada’ eae ere 


“1968 


: a B15. 792 288 


| § 517,963,163 


Poa Mexicanos 
————_——<—$_——_——— 


1967 
$1,648.676,123 


$ 488.140,550 


Goimbustibless aul ae mee eine eae en 36.686,484 35.664,315 
CEC En eC ity A fg eC - a8 660,140 381.597,090 
Beneficios: sociales» Fnac a foe eee eee 298. 195, 008 — 251.921,801 
Otros gastos de operaciOn y mantenimiento ......... ea to, 627, 946 72.211,497 
Provision para mantenimiento diferido - (Nota 6) ... 20.000,000 | 38.000,000 
Gastos:de. administracionae vee eto ok eee 2 16.708,233 15.736,339 
Provision’ para Cucntasraudosase oie. n ee eee oe 2 11.000,000 20.000,000 
Impuestosz derechos teen or a eee ee 23,501,748 ; 23.242,094 

Provision para retiros y reemplazos, incluye deprecia- : 
Clon: y AMOrtizaciOn = (V Ofd 3) ee ee ee : “113, 550, EtG; 104.815,255 
‘$1, 519. 887, 893 : $1,4381.828,941 


Utilidad en operaciones. ...0 a eee ee 


$ 295. 904, 994 


ee 


$ 217.347,182 


OTROS PRODUCTOS a. sire ate eee 4 2,746,996 
 $ 297.554,481 $ 220.094,178 


INTERESES = NETO =n ota] ae wa) chaos ee ee 


PROVISION PARA LA PARTICIPACION DE LOS 
TRABAJADORES EN GUAV I TILIDAD Gace. ae 


. ee 


oe “10. 000, 000 


$118,187, 37,62. 


$ 108.014,896 


8.000,000 


$ 116.014,896 


Utilidad nett secu ae noel es $ 104.079,282 
APLICACION A LA RESERVA LEGAL ............ . 7.972 382, 4,482,344 
Utilidad del ejercicio por aplicar ........-- ie an 394, sae $ 99.596,938 
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COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Estado Consolidado de Modificaciones al Capital 
Contable por el Ejercicio del 10. de Enero 
al 31 de Diciembre de 1968 


Pesos Mexicanos 


Plusvalor por Utilidades 
conversion Reserva Reserva de ejercicios Utilidad 
Capital de monedas Reserva para de anteriores del ejercicio 
social extranjeras legal reinversion prevision por aplicar por aplicar 


Saldos al 31 de di- 
ciembre de 1967 .. $546.618,094 $171.646,791 $25.561,694 $283.732,399 $430.980,189 $195.284,803 $ 99.596,938 


Traspaso de las utili- 
dades de 1967 .... ae es hie Seal eee 99.596,938 (99.596,938) 


Ajuste a la provisién 
para la participa- 
cidn de los trabaja- 
dores y empleados 


en la utilidad de / 
OG UMrume tor tlcie ser: fete comme.. ames, aes inte ( 1,291,354) — 


Dividendos decretados 
por la Compania 
Mexicana de Luz y 
Fuerza Motriz, 
S.A.: 

En efectivo, a las 
acciones prefe- 
rentes ($1.00 dé- 
lar canadiense 


por accion) .... Fhe. LY oie = ( 9.889,098) eas —— 


En acciones, a las 
acciones comunes, 
346,678 (10 cen- 
tésimos de accion 
comun por ac- 
cién, registradas 
a $1.00 délar ca- 


nadiense por ac- 
CAGNI) eerie to he 4,244,512 eens ee ( 4,244,512) ae eee — 


Traspaso a la reser- 
va para reinversion 
del plusvalor por 
conversioén de mo- 
nedas extranjeras y 
de Jas utilidades de 
ejercicios anteriores 


or aplicar - (No- 
- oid OS ae mae (171.646,791) —— 465,237,178 EP (298 Sou se 7s ee 


Utilidad neta por el 
ejercicio del lo. de 
enero al 31 de di- 
ciembre de _ 1968, 
seguin estado conso- 
lidado de_ resulta- 
dos, deducido el in- 


eremento a la re- 
serva legal ...... me Wa 7,972,382 _—— re di aa 171.394,427 


ld 1 $1 de di- 2  - C _ 
eS eites de 1968 .. $550.862,606 ae $33.534,076 $744.725,065 $421.091,091 — $171.894,427 


EEE SE LA A SS 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Fistado Consolidado de Origen y Aplicacién 
de Recursos por el Ejercicio del 10. de Enero 
al 31 de Diciembre de 1968 
Se SEES SS ASS BPS Sa SE SRB I EL eS 


ORIGEN DE LOS RECURSOS 


Pesos Mexicanos 


Propios - 
Utihdad del-ejercicig.c, eee oe ee eee $ 171.894,427- 
Incremento a la depreciacién y amortizacién (provi- 3 
sién para retiros y reemplazos) 9.2...5 7h aoe er 113.550,176 
Incrementois:la reserva leral 2-24. 0s ee 7.972,382 
$ 292.916,985 
Ajenos - 
Créditos a largo plazo obtenidos de: 
Baricos: del extran eros cwec aa ee ee ee $ 405.199,635 
Bancos> del Ppaiscs 2.03 tse eee ee ee 150.000,000 
Comisién Federal de Electricidad y Nacional Finan- 
C1era. (So5 Av i eee ce ae ee ae oe een eee eae ee 47.702,919 
$ 602.902,554 
Menos - Destinados a la liquidacién de pasivo a ae ee 
lareo* D1lAZO esc oe a ee 175.691,600 $ A27.210,954 
Aumento del pasivo a corto plazo ...............+.. : 27.312,210 
Aumento*de otros *pasiv0s G17 nop eee : 24,297,340. 
Cooperacién de consumidores ..................--+ _43.464,280 
$ 815.201,769 
APLICACION DE LOS RECURSOS ues 
Adiciones a propiedades, planta y equipo ............. 5 394,684,339 = 
Aumento neto de activo circulante .................- : 63.981,958 
Aumento de fondos e inversionés .:..............--..- 21,240,647 
Aumento, de-otros activose. =e ee ee ee 116.762,858 
Disminucion-de pasivo a largo plazG see eee 189.351,515— 
Disminucién del mantenimiento diferido ............. 18.000,000 
Disminucién de utilidades acumuladas (principalmente 
por dividendos sobre acciones preferentes) ......... 11.180,452 
$ 815.201,769 
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COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Estado Consolidado de Pasivo a Largo Plazo 
al 51 de Diciembre de 1968 


Pagadero Moneda Pesos ee 
en Original _ Mexicanos __ 
Bonos de primera hipoteca: TS ee 
Serie “A”, 5%, con fondo de amortizacién semestral, vence en Ne Te ae 
TEMAS sens dino Oth Cootcan Gooch tit oemece tt ene Pe ae ee e Aoee DA $ 4,194,800  $ 52,435,000 — 
DC 102,165 1,190,605 
Serie “B”, 444%, vencimientos semestrales hasta 1975, garanti- i eee 
made: por el’ Gobierno. Wederal, sire sis <aalrnsisadacen wouwas + DA 10.460,000 130.750,000 
Serie “D”, 7%, vencimientos semestrales hasta 1975 ......... PM a 41,613,000 
Serie “E”, 554%, vencimientos semestrales hasta 1977, garan- ae . - 
EizadapOrKelaGobierno) bederal ean ae eiee seit aon DA 6.063,433 75.792 ,907 - 
DC 475,000 5,535,531 
Serie “F”’, 6%, con fondo de amortizacién anual, vence en 1983 DA 3.631,000 45.387,500 
Lotalgenicirculacionmsna cst er hee ots ne ees aS 352,704,543 
Obligaciones con garantia de ingresos acumulativos al 544%, con Bee ; 
fondo de amortizacion de $92,487 délares americanos anuales .. DA 3.139,480 $ 39.2438,500 
Otros préstamos subordinados a los anteriores: Baa e 
Préstamos de Nacional Financiera, S.A. : 
Al 7%, vencimientos semestrales hasta 1978 .............. PM $ 121,137,270 
Al 8%, vencimientos semestrales hasta 1981 .............. PM 77,779,418 


$ 198,916,688 
Pagarés a Comisién Federal de Electricidad: Ree eo ee 


Al 8.18%, vencimientos semestrales hasta 1980 ............ DA 8.863,000 $ 110.787,500 
Al 8.25%, vencimientos semestrales hasta 1980 ............ DA 4,239,340 52.991,750 
SIMMIMNteTestevencecen 119.) Omen ater © cia eich ae. ist sesaveraste PM 60.000,000 

$ 223.779,250 


Créditos subsidiarios de Comisién Federal de Electricidad y Na- 
cional Financiera, S.A.: 


436-ME al 5.5% y 6%, vencimientos semestrales hasta 1985 DA 14,901,888 $ 186.273,595 
544-ME al 6.25%, vencimientos semestrales hasta 1988 - : 
MISHUCHtOMA Ela eCAd wieernee Sere eat tents tosh ars cpore siotay suse DA 898,708 —11.233,852 


$ 197,507,447 
Bancos del extranjero: SSPE Mi asea ae IE REN ER! 
Pagarés varios bancos, garantizado por Nacional Financiera, 


S.A. - : Be 
Del 6.5% al 7.5%, vencimientos seriales de 3 a12 anos .... DA 59.506,335 $ 743,829,191 
Al 7%, vencimientos semestrales hasta 1973 ............ MA 100.000,000 314,229,000 


~ $1,058,058,191 
Bancos del pais: SS een 


Pagarés a varios bancos, interés del 12%, vencimientos semes- ae oe re 
$_150.000,000 — 


LL OM AMRCICO PATIOS Stray tis reiard ainis erteeneane Sten Melee onus cate As PM 0.¢ 
OUALMOLUOS ms PEESUAINIOS mts yea tisiererersnenetate sneletersels/eusreis $1,828.261,576 
BE OIEGH MC LiSCn TI OVECUONEH © hdls Wslictyiait's ta iecep/ wie «las erreue aly. wels DA 1.729,124 § 


Wal oe LOCA Laaeae coc iecois teri yenene: a aU ee crete cote rebar rscohe 
Meno smes V CLICIINICNLOS Melly LOO Macha ara lla wie le] cunetereis 6 ilies Seas mle nays) a 


DA - Dolares Americanos MA - Marcos Alemanes 
DC - Délares Canadienses PM - Pesos Mexicanos 


COMPANIA MEXICANA DE LUZ Y FUERZA MOTRIZ, S.A. Y COMPANIAS SUBSIDIARIAS 
(Incluye Compania de Luz y Fuerza del Centro, S.A.) 


Notas a los Estados Financieros Consolidados 
al 31 de Diciembre de 1968 


ie CONVERSION DE MONEDAS 


Las operaciones efectuadas en 1968 en monedas extranjeras se registraron en 
moneda nacional, a los tipos de cambio en vigor en las fechas en que se realiza- 
ron y los activos y pasivos en moneda extranjera se convirtieron a pesos mexi- 
canos al tipo de cambio oficial que rigid durante el mes de diciembre de 1968. 


Las adiciones a propiedades, planta y equipo se registraron al costo en moneda 
nacional. 


2, OTROS ACTIVOS A PLAZO MAYOR DE UN ANO 


Documentos por cobrar a cargo de diversos fraccionadores para 


electrificacién de colonias $35.464,485 
Pagos anticipados 18.048,543 
$50.510,025 


3. | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 


En el presente ejercicio se traspaso6 la cantidad de $248.987,745 importe total re- 
gistrado en libros de los derechos, franquicias, concesiones y crédito mercan- 
til, a la depreciacién y amortizaciOn acumuladas que ya incluian la amortiza- 
cion total efectuada en ejercicios anteriores del valor en libros de dichos intan- 
gibles. 


4, DEPRECIACION Y AMORTIZACION 


La provisién para retiros y reemplazos establecida en la Ley de la Industria 
Eléctrica se calculé al 2% sobre el saldo neto de las propiedades fisicas e intan- 
gibles al principio del afio y resulto supericr en $3.726,669 en 1968 y $5.369,394 
en 1967 a la estimacion hecha con base en la vida util probable de esos activos. 


5. PREVISION PARA JUBILACIONES 


Esta previsidn comprende una parte del pasivo de las companias por concepto de 
jubilaciones de trabajadores sindicalizados y jubilaciones y compensaciones por 
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antigiiedad de funcionarios. De acuerdo con las estipulaciones de contratos co- 
lectivos de trabajo sucesivos, las compafiias estan obligadas a establecer cierta 
provision para los beneficios por jubilaciones que van acumulandose a favor de 
los trabajadores; esta acumulacién se encuentra incluida en el saldo indicado. 
Con esta excepciodn no se han efectuado cargos a resultados por concepto de la 
obligacién de pagar jubilaciones a empleados sindicalizados y funcionarios, toda 
vez que las tarifas a que tienen derecho las compafiias seguin la Ley de la In- 
dustria Eléctrica, deben ser suficientes para que de futuros ingresos se recupe- 
ren los pagos que tuvieren que hacerse por este concepto. 


PREVISION PARA MANTENIMIENTO DIFERIDO 


Por instrucciones de la Comision de Tarifas de Electricidad y Gas, se ha regis- 
trado con cargo a los resultados de este ejercicio el monto del mantenimiento 
que sin demérito del equipo, se ha tenido que diferir por diversas causas y que 
se estima en $20.000,000. El mantenimiento diferido del ano de 1967, estimado 
en $38.000,000 fue realizado durante el ejercicio de 1968 con cargo a la previ- 
sidn establecida con ese fin. 


INTERESES (NETOS) 


. 1968 1967 
Total de intereses del pasivo a largo plazo $141.807,202  $135.435,349 
Menos - Intereses capitalizados 8.667,981 3.636,988 


$183.1389,221  $181.798,361 
Menos - Intereses ganados sobre inversiones en 


valores de realizacion inmediata 24.951,599 23.783,465 
Neto $108.187,622  $108.014,896 


PLUSVALOR POR CONVERSION DE MONEDAS EXTRANJERAS 


En el afio de 1968 se incluye en la Reserva para Reinversion la cantidad de 
$171.646,791 que anteriormente se presentaba como “Plusvalor por conversién 
de monedas extranjeras’’. 


CAPITALIZACION DE LA RESERVA PARA REINVERSION E 
IMPUESTO SOBRE UTILIDADES ACUMULADAS 


Al 31 de diciembre de 1968 la cantidad de $24.220,693 del capital social (que es- 
tan formados por parte de la reserva para reinversion capitalizada en varios 
ejercicios) y las utilidades acumuladas, excepto la reserva de prevision, no han 
pagado el antiguo impuesto sobre la renta cédula VII, ni el impuesto sobre pro- 
ductos del capital, cuya tasa varia entre el 15% y 20%. 
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